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NASZ UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC, TEŚĆ I DZIADZIUS, UR. 27 VII 1897 R. W PONINIE, 


BYŁY WIELOLETNI KIEROWNIK KOPALNI NAFTY W BORYSŁAWIU, BYŁY STARSZY 
PROJEKTANT BIURA PROJEKTÓW GÓRNICZYCH W, KRAKOWIE, UCZESTNIK II WOJ- 
NY ŚWIATOWEJ, WIĘZIEŃ OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH GROSS-ROSEN I BER- 
GEN-BELSEN, CZŁONEK ZBoWiD, ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, KRZY- 
ŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, MEDALEM ZWYCIĘSTWA 
I WOLNOŚCI ORAZ ODZNACZENIAMI RESORTOWYMI 


zmarł nagle w dniu 28 sierpnia 1980 roku, pozostawiając nas pogrążonych w głębokim smutku. 


Wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 


we wtorek dnia 2 września br. o godzinie 13.30. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie się w kościele SS. Norbertanek dnia 3 września br. o go- 
dzinie 8.30. 


ŻONA, CÓRKI, ZIEC, WNUCZKA I RODZINA. 


M P.U.K. 
Yuasıt Uslug Pograebowyeh Nr ? 
res, ul. Melsowdcka 4. 
Tuleion 14 7-78 


